Test de True Ring Size : peut-on vraiment mesurer sa taille de bague au téléphone pour commander en ligne ?
Un baguier hors ligne qui s'étalonne sur une carte bancaire et convertit entre six systèmes de tailles. Comparé à trois concurrents réels.
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True Ring Size est un baguier gratuit et hors ligne pour iPhone et Android qui transforme l'écran en instrument de mesure. Posez une bague sur la vitre, ou alignez deux repères sur un doigt, étalonnez une fois avec une carte bancaire et lisez le résultat en tailles américaines, britanniques, européennes, japonaises, chinoises et russes, dans un téléchargement de 30,7 Mo dont la fiche Google Play déclare aucune donnée collectée.
Transparence : AppStoryo est édité par le studio qui développe True Ring Size. Le comparatif ci-dessous s'appuie sur des critères publiquement vérifiables et nomme des alternatives réelles.
Que mesure réellement True Ring Size ?
Un diamètre intérieur en millimètres, rien d'autre. Toute taille de bague est une étiquette posée sur un cercle d'un diamètre intérieur donné : True Ring Size mesure ce cercle à l'écran, puis cherche l'étiquette. L'application affiche ensemble le diamètre et la circonférence, en millimètres et en pouces, de sorte qu'une annonce exprimée dans n'importe laquelle de ces unités se recoupe sans calcul.
Le pas de réglage est de 0,05 mm, assez fin pour que la limite vienne de la méthode de mesure et non de la commande. La version iOS pèse 30,7 Mo, tourne sur iOS 13.0 ou ultérieur et est référencée pour 130 modèles d'appareil. Installez True Ring Size sur iPhone ou sur Android.
Pourquoi True Ring Size demande-t-il un étalonnage à la carte bancaire ?
Parce qu'un téléphone ignore la taille de ses propres pixels en millimètres. Android expose une densité logique qui est, selon les termes mêmes de la plateforme, un facteur d'échelle où un pixel indépendant de la densité équivaut à un pixel sur un écran d'environ 160 ppp — une approximation assumée, comme l'exposent le guide des densités d'écran d'Android et la référence DisplayMetrics.
L'écart entre iPhones suffit à le démontrer. Les fiches techniques d'Apple donnent l'iPhone 16 à 460 ppp et l'iPhone 11 à 326 ppp : un cercle tracé sur un nombre fixe de pixels est donc 41 % plus large sur l'un que sur l'autre. L'étalonnage supprime la devinette : on ajuste une fois un objet de taille connue, et toutes les lectures suivantes sont mises à l'échelle à partir de cette mesure plutôt que d'une catégorie constructeur.
La carte convient parce que sa taille est une norme et non un usage. Le Doc 9303 partie 5 de l'OACI fixe la carte ID-1 à 85,60 mm sur 53,98 mm. True Ring Size accepte aussi une pile AA ou AAA si aucune carte n'est disponible.
Quelle est la précision réelle d'un baguier à l'écran ?
Suffisante pour commander, et l'application le dit elle-même plutôt que de laisser l'utilisateur le découvrir. Avant étalonnage, elle qualifie la lecture directement à l'écran :

Approximatif — estimation issue de votre écran. Étalonnez avec une carte pour plus de précision.
Cette honnêteté vaut mieux qu'une promesse de précision. Le plafond vient de l'objet de référence, pas du logiciel : la même spécification de l'OACI tolère sur la carte ID-1 un écart de plus ou moins 0,75 mm sur chaque dimension, si bien qu'un étalonnage peut hériter de près d'un millimètre d'erreur avant même que la bague soit posée. Mesurer deux fois, dans les deux modes, est le moyen de savoir si l'on est resté dans cette plage.
Les films de protection, un téléphone tenu de biais et une bague plus large que l'écran poussent tous la lecture dans le même sens : vers l'extérieur. True Ring Size sur Google Play affiche un avertissement spécifique pour ce dernier cas et renvoie vers la méthode du doigt.
En quoi le mode bague et le mode doigt diffèrent-ils ?
Le mode bague est une comparaison, le mode doigt une estimation. En mode bague, on pose sur la vitre une bague qui va déjà et l'on ajuste un cercle au doigt jusqu'à ce que les bords coïncident : on mesure un objet rigide contre un écran étalonné. En mode doigt, on fait glisser deux repères jusqu'aux bords du doigt, au niveau de l'articulation.
L'application assume que la seconde méthode est plus molle et explique pourquoi à l'écran : un doigt est souple et ovale, il faut donc mesurer à l'articulation plutôt qu'au bout, et vérifier dans l'onglet bague dès qu'une bague qui va est disponible. Réservez le mode doigt au cadeau surprise, et le mode bague au reste.
Entre quels systèmes de tailles True Ring Size convertit-il ?
Six : États-Unis et Canada, Royaume-Uni et Australie, UE et ISO, Japon, Chine et Russie. Le convertisseur fonctionne dans les deux sens — saisissez une taille que vous connaissez, ou cherchez dans le tableau complet par taille ou en millimètres — de sorte qu'une taille britannique donnée par un bijoutier et une taille japonaise lue sur une annonce d'import renvoient au même diamètre.
Les tailles sont enregistrées par personne, par main et par doigt, avec une étiquette indiquant si elles viennent du mode bague, du mode doigt ou d'une saisie manuelle. Pour une bague de fiançailles, cette étiquette compte plus que le nombre : elle dit plus tard quelle confiance lui accorder. True Ring Size sur l'App Store garde tout sur l'appareil.
Quand True Ring Size est-il le mauvais outil ?
Quand la bague n'est pas un anneau plat. Les anneaux larges et les profils confort demandent une taille au-dessus de la mesure, et l'application ne modélise pas cela ; un bijoutier, si. Pour une articulation enflée ou arthritique, un baguier physique porté une journée bat n'importe quelle lecture isolée.
C'est aussi le mauvais outil s'il vous faut l'interface dans votre langue : la fiche App Store est en anglais uniquement, contre six langues chez un concurrent et huit chez un autre. Et il ne sert ni à mesurer un bracelet ni aux cas où une mesure professionnelle sera de toute façon nécessaire.
Une dernière réserve : il s'agit de la version 1.0, avec une seule note sur l'App Store et plus de 50 téléchargements sur Google Play. Aucun corpus d'expérience utilisateur ne la soutient encore.
Quel baguier faut-il vraiment utiliser ?
Trois alternatives réelles, toutes gratuites au téléchargement, toutes vérifiées sur leurs fiches App Store en ligne le 23 septembre 2026.
Choisissez Ring Sizer by Jason Withers si vous voulez acheter autant que mesurer
	Uniqo Lab FZC, version 4.0.6 du 13 août 2026, notée 4,5 sur 6 813 évaluations — de loin le plus gros volume d'avis de la catégorie.
	Intègre un catalogue de joaillerie, un fil Instagram et un formulaire de demande qui atteint par courriel les conseillers du vendeur.
	Localisée en six langues, contre une seule pour True Ring Size.
	Sa propre fiche énonce la contrepartie : l'expérience sans publicité est un abonnement payant, et le téléchargement pèse 80,4 Mo.

Choisissez Ring Sizer - Size Measure App si vous voulez mesurer sur une Apple Watch
	LightApps OU, version 2.3.5 du 5 décembre 2025, notée 4,2 sur 2 400 évaluations.
	Sa fiche annonce la compatibilité Apple Watch, qu'aucune autre n'offre ici.
	Huit langues référencées — la plus large des quatre.
	C'est aussi de loin la plus lourde, 224,5 Mo, environ sept fois la taille de True Ring Size.

Choisissez Ring Sizer Tool si un outil soigné à usage unique vous suffit
	Appcano LLC, version 1.0.7 du 22 janvier 2026, notée 4,7 sur 607 évaluations — la meilleure moyenne des trois.
	68,1 Mo, en anglais seulement, centrée uniquement sur la mesure.
	Sa propre fiche indique que l'ensemble des fonctions est derrière un abonnement annuel à reconduction automatique.

Choisissez True Ring Size si ni l'argent ni les données ne doivent bouger
	Gratuite, sans abonnement, sans achat intégré et sans publicité : aucune fonction n'est mise de côté.
	Fonctionne sans aucune connexion réseau ; la section sécurité des données de Google Play déclare aucune donnée collectée et aucune partagée.
	30,7 Mo, et iOS 13.0 suffit — l'exigence matérielle la plus basse des quatre.
	Étalonnage sur une carte ID-1 ou une pile AA, pas de 0,05 mm et six systèmes de tailles dont le russe, que les autres omettent.

Si l'on ne comptait que les notes, Jason Withers l'emporterait au volume et Ring Sizer Tool à la moyenne. True Ring Size l'emporte sur les deux choses qu'une note ne montre pas : rien n'est payant, et rien ne quitte le téléphone. Téléchargez True Ring Size pour iPhone ou obtenez-la sur Google Play.
True Ring Size : vos questions, nos réponses
True Ring Size est-elle gratuite ?
Oui, au sens strict : aucun abonnement, aucun achat intégré, aucune publicité, donc aucun mode de mesure ni aucune conversion n'est réservé. Deux des trois alternatives comparées ici placent derrière un paiement récurrent soit l'absence de publicité, soit l'ensemble de leurs fonctions.
True Ring Size fonctionne-t-elle sans internet ?
Oui. Chaque mesure, conversion et taille enregistrée est calculée et stockée sur l'appareil, l'application fonctionne donc en mode avion. La section sécurité des données de Google Play déclare aucune donnée collectée et aucune partagée avec des tiers.
Comment étalonner l'écran ?
Ouvrez les réglages, posez une carte bancaire à plat sur l'écran en mode portrait et redimensionnez le cadre jusqu'à ce qu'il épouse la carte bord à bord. Une pile AA ou AAA fait aussi l'affaire. On ne le fait qu'une fois par appareil.
Pourquoi ma taille change-t-elle à chaque mesure ?
C'est généralement le doigt, pas l'application. Les doigts gonflent avec la chaleur, le sel et l'effort : une lecture prise le soir diffère de celle du matin. Recommencez sur un écran étalonné, mesurez l'articulation et non le bout du doigt, et recoupez avec le mode bague.
Peut-on mesurer sans avoir de bague ?
Oui, c'est l'objet du mode doigt. Faites glisser les deux repères jusqu'aux bords du doigt au niveau de l'articulation et lisez la taille. L'application prévient elle-même qu'un doigt est souple et ovale : la méthode reste approximative.
Entre quels systèmes nationaux convertit-elle ?
États-Unis et Canada, Royaume-Uni et Australie, UE et ISO, Japon, Chine et Russie, dans les deux sens. Cherchez dans le tableau complet par une taille connue ou par un diamètre en millimètres, et fixez un système par défaut pour que chaque lecture s'affiche dans celui où vous commandez.
Est-ce assez fiable pour commander une bague de fiançailles en ligne ?
Pour un anneau plat, sur un écran étalonné et recoupé avec une bague qui va déjà, c'est une base raisonnable pour une commande en ligne. Pour un anneau large ou confort, faites confirmer par un bijoutier : une mise à taille coûte moins cher qu'un retour.
Sur quels téléphones True Ring Size fonctionne-t-elle ?
Sur iOS, elle exige la version 13.0 ou ultérieure et est référencée pour 130 modèles, ce qui couvre des iPhones de plusieurs générations. La version Android est sur Google Play. Tout appareil fonctionne mieux une fois étalonné, car la densité d'écran varie énormément d'un modèle à l'autre.
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